Del siglo III 











INTRODUCCION 



Mosaico del Triclinium de Villa Farnesia, Roma 
Decoración geométrica: Swástica 






































ANÁLISIS DE UN INTERIOR ROMANO (I) 



Triclinium, el comedor romano. 

Una estancia para comer, tres divanes en torno a mesas auxiliares. 














ANÁLISIS DE UN INTERIOR ROMANO (II) 




ANÁLISIS DE UN INTERIOR ROMANO (III) 




Candelabro etrusco, 300 años antes de J.C. (Museo del Vaticano) 


Lampadario romano, procedente de 
Pompeya. (Museo Nacional, Nápoles) 

















ANÁLISIS DE UN INTERIOR ROMANO (IV) 



LECTVS MEDIVS 



LECTVS 

IMVS 


LECTVS SVMMVS 





























ANÁLISIS DE UN INTERIOR CONTEMPORÁNEO H) 



Comedor contemporáneo 
















ANÁLISIS DE UN INTERIOR CONTEMPORÁNEO (II) 
























ESTUDIO COMPARATIVO (I) 





























ESTUDIO COMPARATIVO (II) 









CONCLUSIÓN 


Roma se funde* * * 










